Z głębokim żalem zawiadamiamy, 


że 8 kwietnia 2017 roku zmarł 


prof. dr hab. Wiesław Czyż 


emerytowany profesor w Instytucie Fizyki 
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Związany z Instytutem Fizyki UJ od 1948 roku. 


Wybitny fizyk teoretyk o międzynarodowej renomie. 


Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, 
członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. 


Wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Acta Physica Polonica”. 


Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim 
i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 


Laureat nagrody im. Alfreda Jurzykowskiego. 


Nauczyciel i Mistrz wielu pokoleń fizyków. 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 13 kwietnia 2017 roku, 


o godz. 11.30 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają 
Rektor, Senat, Dziekan i Rada 
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 


oraz cała Społeczność Akademicka 


Uniwersytetu Jagiellońskiego 


